The Commonwealth of Massachusetts 
Executive Office of Health and Hunnan Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



06/27/12 


Aaron Strojny 

Assistant District Attorney, Bristol County 
Dear ADA Aaron Strojny 

^^^Enclosed is the information you requested in regards to laboratory numbers 
^^^through Included are copies of the following; 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Card with analytical results for sample #||^^^|| through 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data for sample # ^^^^^^through 

GC/MS testing was performed by Kate Corbett. All other analyses were performed 
by Lisa Glazer. If you have any questions about these materials, please call me at the 
number below. 



Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Corbett email PRR 011194 







PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATIO'N 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 9S3-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute Amherst Drug Laboratory 

Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2:00-4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Departniei 



Name and Rank of Submitting Officer: l 


Police Reference No.: 




Defendanf(s) Name (last, first, initial): 



To be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 


To be completed by Lab Personnel 
Gross Weight Lab Number 


/Sp6- sc-6 







No. Date Analyzed: y 

City: Taunton Police Dept. 

Officer: Detective JAMES DYKAS 
Def: 

Amount: 

No. Cont; 15 Cont: pb 
Date Rec'd: 11/09/2011 y 
Gross Wt.: 11.40 y 


ml 


Subst: SUB 

No. Analyzedi^^ 
Net Weight: (C), i, 


# Tests: 


Prelim; 


eOiO 


Findings: 



\0 


No. 

City: Taunton Police Dept. 
Officer: Detective JAMES DYKAS 
Def: 

Amount; 


Date Analyzed: 


' C a 


Subst: SUB 



No. 

City: Taunton Police Dept. 
Officer: Defective JAMES DYKAS 
Def; 

Amount: 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec’d: 11/09/2011 
Gross Wt: 3.20 


Prelim: 


I K-"' ^ 


Date Analyzed: | 


\ 


Subst: SUB 

No. Analyzed: 

NetWeight; 

* Tests: , ; ^ 


Findings: 



in 




Corbett email PRR 011196 








PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE //O / 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

II _ 


RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 
DATE 


\Ja(o\\Z 


Rpvi<^p.H l/OnOFt 

Corbett email PRR 011197 








































































PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 


DATE 


(J 

Sr 



L 

t 


' 7 ^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 


MS 

OPERATOR 

DATE 



^aLj 

\n 




{lU 



Revised 7/2005 

Corbett email PRR 011199 














PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 



Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


J:\01_ll_12\813204.D 
KAC 

11 Jan 2012 10:55 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 



Abundance TIC: 813204.D\data.fns 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


813204.D Wed Jun 27 09:10:59 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011201 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

J: \ 01___11_12\813205 ,D 
KAC 

11 Jan 2012 11:11 

HEROIN STD 

5 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 


TIC: 813205,O\data.ms 

6ie<! 


300000 

200000 

loooooj 


T(me-> .2.00 

•T.r "T—1—n 

3,00 

4-00... 

' ' 1 ' ' ' ' 1 ' 
5.00 6.00 

' 1 ' ' ■ 

7.00 

1 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' * 1 ' ' ' M ' ' ' ' 1 ' ’ 

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 



Area 

Area % 

Ratio .% 


6,364 



510819 

100.00 

100.00 



813205 .D 


Wed Jun 27 09:11:03 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J:\01 11 12\813205.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

11 Jan 2012 11:11 

Sample Name 
Submitted by 

HEROIN STD 

Vial Number 

5 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C; \Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.36 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


413 


Abundance 

80' 

60 

40 

20 
0 

m/z--> 40 

Abundance 

4^5 

801 
60 

40 

20 

0 


Average of 6.322 to 6.513 min.; 813205.D\data.ms (-) 


327 


268 


310 


81 


59 


94 


115 "'1® 162 

! 128 

I.I^-M. 111 . 


215 


181 

I l< I i| 

r'illh !l U. , -'ill.hl-'i 


2^8 253 

-IfrT-ih- 


284 


298 

—n-* 


369 


60 ' ' 80 ' 100 " i 20 " 140 " i 60 180 ’ 200 ’ ^ 220 240 260 280 300 320 340 

m: HEROIN 


360 


268 


327 


215 


81 


59 


94 


115 


146 


128 

■....i.ijik iLillj... 


^^^174 


253 


310 


284 


298 


369 




341 


I T-i-n-t-i I i I I i -TT 1 I I I I r-T [ < I I > ) T V i Vyi^ ' VY'fV'iVIY'rv’ i V m i'| I'l'.-r-f.'. . i', 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220_240 260 280 300 320 340 


360 


813205.D Wed Jun 27 09:11:04 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_11_12\813 213 .D 
KAC 

11 Jan 2012 13:15 

BLANK 
LAG 
1 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


813213,D Wed Jun 27 09:11:16 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J;\01_11_12\813214 .D 
KAC 

11 Jan 2012 13 :31 


LAG 

14 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

600000 


400000! 



200000 


Time-> 2.00 3.00 4.00 


TIC: 813214.D\data.ms 
6 . $70 


5.00 


6.00 


7.00 


8.00 


9.00 


10.00 11.00 12.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


6.370 888129 100.00 100.00 


813214.D Wed Jun 27 09:11:20 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_11_12\813 214 .D 
KAC 

11 Jan 2012 13:31 

14 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PKft 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

6.37 

C:\Database\SLI. L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


40 


327 


268 


146 


204 


69 

J.l| 



94 115 


162 

, 




28 

I 

r-rk 

Wv 




1 n n"r1''1-V-.-TTrTri 


310 


! 226238 253 ^ T 


298 


369 


Abundance Average of 6.317 to 6.534 min.: 813214.D\data.ms (-) 

80 

60 
40 
20 

m/z-> ° 4 'o 60 80 100 120 ,140 160 180 200. . 220 240 260, ^0 300 320 ,340 360 


354 


Abundance 


43 


80! 
60 i 

40 

20 

0 


#1: HEROIN 


81 



94 

1<! 

162 

59 


! 

28 

i i 

.ild.iJ J(. 

! ,l 

i .4., L. 

1 ‘1 1 1 r 1 1 

/!> ill 

-r-r 1 i i 

1; 


'174 


215 

i 


268 


327 


rp-tn-TT^- 


310 


284 


298 

r 


369 


1 341 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


813214.D Wed Jun 27 09:11:21 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_11_12\81321B.D 

KAC 

11 Jan 2012 13:46 

BLANK 
LAG 
1 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


813215.D Wed Jun 27 09:11:25 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; J:\01_11_12\813216.D 

Operator ; KAC 

Date Acquired : 11 Jan 2012 14:02 

Sample Name : 

Submitted by : LAG 
Vial Number ; 16 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abunctance 
1C0000 

80000 

60000j 

40000 
20000 
0 

Time-> 2.00 



TIC: 813216,D\data.ms 




813216.D Wed Jun 27 09:11:29 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

J:\01 11 12\813216.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

11 Jan 2012 14:02 



Sample Name 




Submitted by 

LAG 



Vial Number 

16 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PKff RT 

Library/ID 

CAS if 

Qual 


6.36 C;\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


83 


Abundance 

4 

3 

80 



60 



40 



20 



0 


1 69 , 

> 1 1 


l' 1 i 1 l-'r'-c" 

|■n/z-> 

40 60 


Average of 6.306 to 6.481 min.: 813216.D\daia.ms (-) 


268 


81 


94 


115 ''‘’S 162 

I 128 ,! I I, 181 


204 


>I.H[ 


II 


238 252 

rirf'fl-T'f'l'l 


284 


327 


310 


369 


i-ffpr-rr" 

360 


Abundance 


I 453 


#1: HEROIN 


80 i 
601 
40: 

20 

oIt-Tt- 


59 

Hr, 


81 


215 


94 


115 


146 


28 

j'fl !'J, H ^ ''i 7 


^fl74 


197 


... I' 

i' l i i "l " I I [ I f t f M l I I I P P I I I ^ I I 1 I I I 


268 

I 


284 


327 


310 


I 298 I 


369 


11 i' j I t I T rf i‘ I I I 


341 


m/z--> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


- rT-rrV-rT 

360 


813216.D Wed Jun 27 09:11:30 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 

File Name ; J:\01_11_12\813230.D 

Operator r KAC 

Date Acquired : 11 Jan 2012 17:41 

Sample Name ; BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


813230.D Wed Jun 27 09:11:46 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

J;\01 11 12\813231.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

11 Jan 2012 17:56 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

31 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 


TIC: 813231,0\data.ms 
6.464 


600000 

400000 

300000 

200000 

lOOOQOj 


0' 1 

Time-> 2.00 

. 

3.00 

4.00 

■^r - ' ' '' 1 ■' 

5.00 6.00 

■' ' ' 1 ' ' ' 
7.00 

1-f' 111,1111)'' ' 1 1 1 I i 1 ' ' 

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 



Area 

Area % 

Ratio % 


6 . 364 



800464 

100.00 

100.00 



813231.D 


Wed Jun 27 09:11:50 2012 


Page l 


Corbett email PRR 011211 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File; 

J;\01_11_12\813231.D 

KAC 

11 Jan 2012 17:56 

HEROIN STD 

31 

DRUGS . M 
RTE 


Search 

Libraries: C;\Database\SLl,L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

6.36 

C:\Database\SLI. L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4(3 


Average of 6.306 to 6.497 min.: 813231 .D\dala.ms (-) 


327 


268 

i 


81 


59 


94 115 


146 


204 


il. 


28 


162 


174 




^^®238 252 


310 


.. ,...M . 

I i I I I I " r » I t i l 


264 !, 

,1, 296 A 


369 


352 i 


rn/z 


•> 40 60 80 100 120 140 ,160 180 200 220_ 240 260 280 300, 320 340 360. 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


#1: HEROIN 


4,3 


268 


327 


215 


310 


81 


59 

,1 


94 


115 


146 


128 

\kl 11 


162 




r-TYTTT^ 


I 197 I I: 228 253 

. 

i T I I I I I I » M I I k I I I I f T 


284 


298 


369 


341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


813231 .D 


Wed Jun 27 09:11:50 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 




Information from Data File; 


m 


CL 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_24_12\814604.D 
KAC 

24 Jan 2012 11;24 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


814604,D Wed Jun 27 09:12:28 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_24_12\814605.D 

KAC 

24 Jan 2012 11:40 

HEROIN STD 


DRUGS.M 
RTF 


600000 

400000 


TIC: 814605.D\data.ms 
6.364 


200000 


o^-r i-r 

Time--> 2.00 

.MO 

' ' [ .I 

4.00 5,00 6.00_ 

— 1 — 1 —!— 1 —r 

__ 7.00 

“T — j —I —T—1— I —f“T—1—1— f —1—1—1-1—1 [ I 1 1 ’ ft > 

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 

Ret . Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

6.364 


1103926 

100 , 00 

100 . 00 


814605.D Wed Jun 27 09:12:32 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 011214 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

J:\01 24 12\814605.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

24 Jan 2012 11:40 



Sample Name 

HEROIN STD 



Submitted by 




Vial Number 

5 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI, L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfj 

Qual 


6.36 C;\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Aoundance 


80 


60 

40 

20 

Ow 


45 


81 


59 i 

111?, II.,i t 


Average of 6,322 to 6.518 min.: 814605.D\data.ms (-) 


268 


327 


94 


116 


146 


204 


i28 


162 

I 1^®^ 

■iiM'JhiJlf Ji,, 


226238 253 


310 


284 


369 


298 I'i 


341 354 


m/z-> 40 60 80 lOo' 'l2o' 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 3^ 360 


Abundance 


80 


4,3 


60' 


40 


20 


81 


59 

iLk 


#1: HEROIN 


268 


327 


215 


94 


115 


146 


128 


ihi, ti. 


162 


181 

I, I 197 


310 




284 


298 


341 


369 


m/z-'> 


40 60 


p-T-TT-, !■ i ‘i I [ , I I I I I I I . I r i i v7 - rT -T-r-; i i i i | i t i i | i i i i | i i i i-j-TT r>■ | ri ' ' ] i ' ' ' | ' i ' ' i" 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


814605 .D 


Wed Jun 27 09:12:33 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File; 

J:\01_24_12\8146 06 .D 
KAC 

24 Jan 2012 11:55 

BLANK 
LAG 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 814606,O\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEG'RATED PEAKS*** 


814606.D Wed Jun 27 09:12:37 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_24_12\814607.D 

KAC 

24 Jan 2012 12:11 


LAG 

7 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 
500000 


TIC: ei4607.DWata.ms 

e.Jao 


I 

O' 

Time-> t 

I 943 


5.898 
, .( 

1 

8.228 

10.347 

■ 0 
— 0 

=r-i-p-T-> 

3.00 

4.00 5.00 6,00 

7.00 

8*00 9.00 

10.00 11.00 12.00 

Ret, Time 


Area 

Area % 

Ratio % 


1.943 



129331 

2.35 

2.81 


5.898 



335115 

6.09 

7.28 


6.380 



4605503 

83.72 

100.00 


8.228 



195698 

3.56 

4.25 


10,347 



235543 

4.28 

5.11 



814607.D Wed Jun 27 09:12:42 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J; \ 01_24_12\8146 07 .D 
KAC 

24 Jan 2012 12:11 

LAG 

7 

DRUGS . M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# Qual 


1.94 C;\Database\PMW_TOX2.L 
Acetic acid 
Undecane 

1,3-Propane diol dipivalate 


000064-19-7 4 
001120-21-4 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

o4 


rn/2'-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 1 901 to 2,038 min.: 814607.D\data.ms (-] 

103 


57 


47 

! 53 

i-i-T-ift-t 


61 


85 


69 


73 




77 


81 


rt+i-H- 


89 

Tl-ir-pi -r T-ri'1'fl i \ It 


110 

rn-rT j ' i -rHy 1 i i 


131 

-rriWl- 


rmn 


40 45 50 55 60 65 70_ 75__ 80 85 90 95 100 105 110 J15J20 125 130 135 

#1548: Acetic acid P116 

4:3 


60 


rr'/z-> 


51 

r|l 


V' 


40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 


814607.D Wed Jun 27 09:12:42 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\01_24_12\814607.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 24 Jan 2012 12:11 

Sample Name : 

Submitted by : LAG 
Vial Number : 7 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator ; RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 5.90 C;\Database\NIST05a.L 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

91 




814607.D Wed Jun 27 09:12:43 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_24_12\814607.D 

KAC 

24 Jan 2012 12:11 



7 


DRUGS.M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C; \Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


PK# RT Library/ID 


CASjj Qual 


6.38 C;\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Average of 6.317 to 6.582 min.: 814607.D\data,nns {-) 


369 


43 


268 310 


Abundance 

80i 
60 

40 

20 

0 I ' l 1 V' l 'i ' i ' j' l |*'|"| r'l'r y i i ’ i V'l i i V r t Vi r V l ’ri r i | V I rV |W ‘T-r 7 iS' i ■-j^-i-r-rH-hr -prr I i '|-TT-r-r-|-|-f-i 

ml7.-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260. 280 300 320 340.360 


204 


81 


146 


59 


94 


124 ! 


162 


hi 181 


iji, j , M. [I u .jiiiLjl- 


2f2;)9 2p 


284 


340 354 


Abundance 

80 

60 

40 


#1: HEROIN 


4i3 


268 


327 


215 


81 


20 



94 

162 



59 



! 128 

ii h 

r\ 

I 


,J; 

,1 

1 .h. k,. ilk 



181 


197! 


310 




253 


264 


r+yriViT-rt 


298 


369 




1 1 I i‘i I t I 


341 


m/z-> 


40. 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


814607 .D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_24_12\814607.D 

KAC 

24 Jan 2012 12:11 


LAG 

7 

DRUGS.M 
RTF 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


8.23 C:\Database\SLI,L 
DILTIAZEM 

4-METHOXYMETHAMPHETAMINE 
METHYLONE 


033286-22-5 91 
003398-68-3 33 
186028-79-5 9 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

01 

m/z--> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


5.8 


Average of 8.165 to 8.446 min.: 814607.D\data.ms (-) 


43 

I 


96 

121130150 
.i .1 .1 . 

178192208 

281 

40 60 

rV'- 

80 

rri-y-ri^ 

100 

r-V-fr t rl ! M 1 1 f' 1 , 

120 140 160 

1 t‘| 1 rt-Tj-1 f .-rrvT'rrj i r 

180 200 220 240 

' T -j Hilt" r^p-rTT-p-rTT-p-TH 1 

260 280 300 320 ,340 360 380 400 


#26: DILTIAZEM 


5:8 


43 


^28 „ 

O^ T f' l I i^Trf 


la 


^^^36150 


ll. 00 106 I 1 i , 178192207222 238252 269284 310 328 353 AU 

i T i' f i I I i~| I \\ I •r‘-i'TYn'^i--T-t~T-T-nTT~T'’r-T V t 1 ! f I I I 1 I I I I I II I I f I I I 1 fir rr-rrri i i i i i i i i m i i i i i I'r'i-r-i r t i i i i 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


814607 .D 


Wed Jun 27 09:12:44 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J: \01_2'i_12\ 
KAC 

24 Jan 2012 



814607 .D 
12 : 11 


Search 

Libraries: C:\Databa 5 e\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# ( 

Qual 

5 

10.35 

C:\Database\Plvn-f T0X2 . L 





Noscapine 

000128-62-1 

78 



Enalapril 

075847-73-3 

9 



Hydrocot amine 

000550-10-7 

7 

Abundance 


Average of 10,257 to 10.574 min.: 

814607.D\data.ms (-) 




220 




aoj 

60 < 


40 i 
20 


42 

63 

, . . I, . 

V 91 

40 

•' 

60 

i' i 1 f 

80 ' 


018 


205 

133 165i781%1 [ 

. .. +f rT f 1 


282 


m/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 1.8g_ 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 


Abundance 

I 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


#2525: Noscapine 


22o 


PI 872 


205 


77 

A-, 


119 147 

—r-i -r-rrr^f T f I I 


190 i 

! > I I ‘ r 1 t I' I I 


281 


383 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 


814607 .D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J; \01_24_12\814608.D 
KAC 

24 Jan 2012 12:27 

LAG 

8 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 


TIC: 814608.O\dala.ms 
6.380 


500000 


Time-> 



2.00 


5.893 



3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 


8,228 

I I ^ I I I ) I 

8.00 _ 9.00 


10.346 

^ 1 A- i ——r— I—I— I —^—I 
10.00 1100 12.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.927 

127045 

2.15 

2.67 

5,570 

111151 

1,88 

2.34 

5,893 

409672 

6.93 

8.61 

6,380 

4757341 

80.45 

100.00 

8 , 228 

233506 

3.95 

4.91 

10.346 

274743 

4.65 

5.78 


814608,D Wed Jun 27 09:12:49 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J;\01_24_12\814608.D 
KAC 

24 Jan 2012 12:27 


LAG 

8 

DRUGS.M 
RTF 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CASfl 

Qual 


1 1.93 C:\Database\PMW__T0X2.L 

Aminoethanol 
Monolinuron 
Mefruside -S02NH 


000141-43-5 2 
001746-81-2 2 
000000 - 00-0 2 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/2-> 

Abundance 

80 

60 


Average of 1,890 to 1.996 min.; 814608.D\data.ms (-) 
4!3 103 


85 


61 


49 65 


69 


} i 1 r I' rT rrrrlu.^lT'' 


77 


^ ^ 98 


116 
1 |Ti-rrA 


n-TTTTTTT 


131 

I 

irf 


25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 136. 

#4189: Aminoethanol P2 

30 


40 


m/z-> 


20 

0 


42 




1 

1 

hn-rjt+rl 

•TTTTTyT'i ri |-ri 

-1-rj-rrrq-i 


25 30 35 40 45 50 


61 

-TTTi n l : [ j l l l [ : l l l | i l l l | ‘. -rrT-p r|-r ^ rr-i i | i i i i | r i d i j i i i i | i i i p nTJ-riTT { I I I I | M I 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100106110 115 120 125130135 


814608 .D 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : J:\01_24__12\814608.D 

Operator ; KAC 

Date Acquired : 24 Jan 2012 12:27 

Sample Name : 

Submitted by ; LAG 
Vial Number ; 8 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 5.57 C:\Database\NIST05a,L 

Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4 000057-27-2 99 
Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4 000057-27-2 99 
Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4 000057-27-2 99 


Abundance 


Average of 5.522 to 5.655 min.: 814608.D\data.ms (-) 


2$5 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J; \ 01_24___I2\814608.D 
KAC 

24 Jan 2012 12:27 


LAG 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 



C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PKfi 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

3 

5.89 

C:\Database\NIST05a.L 




6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 95 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 90 



m/Z“- 


80 
60 
40! 

20 ''3 

0 I vt 

40 


59 70 


81 94 


60 


80 


1C)9| 


124 


146 


162, 


268 


215 


204 


1 135 , 
m-v 


I ■ 174 
J. ir.J.JSS 


226 

ill 


240 252 


284 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 


298 312 

—f" 


I' ' ' 
280 300 320 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\01_24_12\814608.D 
KAC 

24 Jan 2012 12:27 


LAG 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2,L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

6.38 

C: \Database\SLI. L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


O r I 

rn/z--> 40 


Average of 6.317 to 6.592 min.: 814608.D\data.ms (-) 


268 


204 


59 i 

Ml 'i , .. i.. 


81 

I 94 


115 


146 


162 


181 




60 


128 i I , , 


226 

I .■*:l 


239 253 


284 


327 


310 




298 


369 


,340 


354 


80 "ioO 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


360 


Abundance 

801 
60 
40 j 
20 


43 


0 ‘, 


59 

iill 


#1: HEROfN 


81 


94 


115 


146 


128 

1,1 


162 


181 


197 


268 


327 


215 

I 
! 
i 

.li! 


310 


253 


i-i ,4,. 

--- 


284 


298 


369 


m/z-> 


40 60 


341 

r-p-‘ i V n I I I : ' i-i -n-f-i i i , i i i i , , 1 I , i | i i i i | i i i' i-l ''"t i i'i i ■ ' ' | 'i' i r-r-j , I i i | i t t ] i i 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


T 1 I I i ! 1 

360 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 


J:\01_24_12\814608.D 
KAC 

24 Jan 2012 12:27 


LAG 

8 

DRUGS.M 


Integrator 

: RTE 



Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

5 

8.23 

C:\Database\PMW_T0X2.L 





Diltiazem-I4 (desacetyl-) 

000000-00-0 

78 



Diltiazem 

042399-41-7 

78 



Diltiazem-M (0-desmethyl-) AC 

000000-00-0 

56 


Abundance 

80 

601 

r 

40 

20 

43 

0 

m/z-> 40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 




Average of 8.165 to 8.483 min.: 814608.DVdata.ms (-) 


71 


121 

90 109 I 


136 


150 




178 192 208 


281 296 


1 " 


' I ' ' ' ‘ I ' ' ' ' I ‘ ! '-" '■■l-p ri-i r ^ I'l T'. TT |-r-i-.-r-p-ri i i , . i i i | i . ■ i ( i 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


#2505: Diltiazem-M (desacetyl-) 


P1790 


58 


71 




91 109 ''?’' 136 150 


178 326 372 

..I I I . I'l I I I M 1 I . I i i i [ i ■ . i-p-f-r-r F | ' t fl 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J; \01_24___12\8146 08 .D 
KAC 

24 Jan 2012 12:27 


LAG 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C;\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

6 

10.35 

C:\Database\NIST05a.L 

Noscapine 

Noscapine 

000128-62-1 

000128-62-1 

87 

78 


5-{2,5-Dimethoxy-phenyl) •-2H--pyrazol 1000278-26-9 72 


Abundance 


Average of 10.241 to 10.606 min.: 814608.DWata.ms (-) 

2^0 


'‘,2 . 62 7 

I I I I I ] ' !—-— 


205 

''JrP 188 1 i 281 

,T ^4-r4^ ,yrr V tT I*f l Tn'T I t” I t I I M > ' I I I i i 1 . I ‘ ... 


rpT r-rp-j-T Ti-rTTi-p-! iTf-rTvi-p rn ] 1 lit I n I H " I I I I 

mll-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

80 
601 
40 
20i 


#174038: Noscapine 
220 


205 


15 

O.t, 


42 


, 62 7 r',^ 

1 ‘I I i t i i‘j I I'i'i' I i i‘j I 


118 


I i"t'F I M i 1 


147 


176 

i ' 11 - r 11 i“i' ' i 


235 


369 


r' r-j-T I T'l -|-rr i" r i-rr I 


‘ I I I I » I f J f I I I » 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


^ 4i; 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


J:\0124_12\814610.D 
KAC 

24 Jan 2012■ 12:58 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 814610.DVdata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


814610.D Wed Jun 27 09:13:05 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information' from Data File: 


File Name 

J:\01 24 12\814611.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

24 Jan 2012 13:14 

Sample 

Name 

HEROIN STD 


Submitted by 
Vial Number 

11 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Abundance 


TIC: 814611.D\data.ms 

800000 


6.; 

!64 

600000 




400000 




200000 




0 




.r : -i 



Time-> 2.00 3.00 

4.00 5.00 6.00 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 

Ret. Time 

Area 

Area % Ratio % 

6 ,364 


1203736 

100.00 100.00 


814611.D 
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Page 1 


Corbett email PRR 011231 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

J:\01 24 12\814611.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

24 Jan 2012 13:14 


Sample Name 
Submitted by 

HEROIN STD 


Vial Number 

11 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NlST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 6.36 C 

1:\Database\SLl.L 

HEROIN 

000561-27-3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4.3 


Average of 6.322 to 6.566 min.: 814611.D\data.ms (-) 


268 


327 


0 


204 


81 


59 


94 


124 


„.i ui, Jn 


I, 1,07 


• rTTI T I 'l I I"! ! T l~r" 


162 

I, ,181 


310 


226. 

..t, 


'238 253 


284 

. i, 


298 


1 1 t'f I i 1 'T T T T j r VI i I 11 I i I I i i i [ i i i i [ i i'i r'| i', t i j r , i i 


369 


341354 i: 




rm-~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


4!3 


268 


327 


Abundance #1: HEROIN 

80 

60 
401 
20 

0 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


59 


81 

! 94 


115 i<t6 


.l<7 iUl 

1 I I 1 [ I I I i r 1 !' ‘I i 


162 

28 Ml 181 


215 


310 


I 7“ , j ji li !. i 1971 M 228 ■ 253 Hi 

k, ,&Ki, lUM!r.ikliS^k,r^h,4^ lil I 296 ,.j 11,341 

I T T 1 ‘ ' I 1 ' I ! I T T rp I i I I I I } i T f I j rT f-tVTT^-1 r-"i-r^r-T-f-T-i-i 


369 


“P 
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